LESA - LESADYN mod 


11 e 11/A 


° ALTOPARLANTE 
ESTERKO 



PRESA TERRA 

9 §■ 


MASS* 

COPANO 


n MCDHLLO 11/A DIFFERISCJ6 DAL IfQDELLO 11 
F2S L'AGGIURTA DaL CIRCUITO RACCHIUSO HSL 
TRATTEGG10. 


te LA MASS A COMONE PANNELLI E 01SACCOPPIATA OALLA 
MASSA DEL COFANO METALUCO MEDIANTE IL CONOEN 
SATORE C 25 


ESA • LESADYN modd. 11 e 11/A. Onde niedie divige e spostatc. Due hande onde eorte. Media frequenza a 467 kc/s. Gruppo 
AF Dm 8603. Trasformatore MF Dm 8604. LI bobina Dm 8605. L2 impedenza Hi 32. Fusibile 4 ampere. 

































































































































